Ś. P. 


Mgr inż. MARIAN 


DZIENIEW 


adiunkt Politechniki Krakowskiej 


ukochany mąż 


urodz. dnia 16. II. 1903 r. w Sniatynie, po krótkich cierpieniach, 
zmarł dnia 4 listopada 1956 r. w Uzhorodzie. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę 

dnia 14-go bm. o godzinie 11-tej przed poł. w kościele na cmentarzu 

rakowickim w Krakowie, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na 
które-to smutne obrzędy zaprasza w głębokim żalu pogrążona: 


Zona i rodzina. 
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